B □ATEL 

INNOVATION and EXCELLENCE 



Customer Price List 
Effective April, 1997 



Prices in U.S. Dollars 



ORDERING GUIDE 

This ordering guide is presented as a procedural guide. For a formal statement of policies, refer to the TERMS AND 
CONDITIONS OF SALE found on the Quotation form or on the Customer Acknowledgement copy of the Sales Order. 



Placing an Order 

When ordering a DATEL product, use the complete model number 
(including any part-number suffixes indicating product options) as well 
as a description of the product and its options. You may enter orders 
by telephone, FAX, or letter directly with Company Headquarters 
(Mansfield, MA, U.S.A.) or with any authorized DATEL field sales 
representative. Minimum order value and minimum per shipment 
amount are both $100. 

Outside the U.S.A. and Canada 

Place overseas orders directly with a DATEL Sales Subsidiary Office 
(in Germany, France, the United Kingdom, or Japan) or with an 
authorized DATEL sales representative. In countries without a local 
DATEL sales representative, orders should be placed directly with 
Company Headquarters and confirmed by air mail. 

Field Sales Representatives 

DATEL has direct sales offices in the United States (Mansfield, MA), 
Germany (Munich), France (Montigny Le Bretonneux), England 
(Tadley), and Japan (Tokyo and Osaka). We employ an extensive 
network of field sales representatives throughout the U.S.A., Canada, 
Europe, the Far East, and other areas of the world. Only these sales 
representatives are authorized by DATEL to solicit sales, and any 
information or data received from sources other than DATEL or its 
authorized representatives is not considered binding. 

Prices 

All prices are F.O.B. Mansfield, MA, U.S.A. in U.S. dollars. Applicable 
federal, state, and local taxes are extra and paid by the buyer. Prices 
are subject to change without notice. 

Quotations 

Price and delivery quotations made by DATEL or any of its authorized 
representatives are valid for 30 days unless otherwise stated. 

Discounts 

Quantity discounts are available when appropriate quantities of 
products are ordered in a single order. OEM discounts are available on 
an order or contract basis. Consult Company Headquarters or your 
local representative for quotations or additional details. 

Terms 

Net 30 days. 



Acknowledgment and Delivery 

DATEL acknowledges all orders, including delivery and billing 
information, upon receipt. We ship all products in rugged commercial 
containers suitable for ensuring delivery under normal shipping 
conditions. Unless shipping specifications accompany an order, we 
will use the best available method. Shipping charges are normally 
prepaid by DATEL and billed to the customer except for air freight 
shipments which are sent collect. When appropriate, product data 
sheets and/or instructions are included with each shipment. 

Order Cancellation 

All orders placed with DATEL are binding and subject to cancellation 
charges if cancelled either before or after the scheduled shipping date. 
Refer to DATEL's standard Terms and Conditions for specific charges. 

Warranty 

DATEL warrants that all of its products are free from defects in material 
or workmanship under normal use and service for a period of one year 
from date of shipment. DATEL's obligations under this warranty are 
limited to replacing or repairing, at our option, at our factory or facility, 
any of the products which shall within the applicable period after 
shipment be returned to us, transportation charges prepaid, and which 
are, after examination, disclosed to the satisfaction of DATEL to be thus 
defective. The warranty does not apply to any products or equipment 
which have been repaired or altered, except by DATEL, or which have 
been subjected to misuse, negligence, or accident. Under no 
circumstances shall DATEL's liability exceed the original purchase 
price. The aforementioned provisions do not extend the original 
warranty period of any product which has either been repaired or 
replaced by DATEL. 

Returns 

Before returning any products, for any reason, you must receive a 
return material authorization (RMA) number and shipping instructions 
from DATEL. Items should not be returned via air freight collect as they 
cannot be accepted. If you do not return materials as directed above, 
considerable delay will be added to processing the return. 

Returns Outside the U.S.A. and Canada 

Contact either DATEL Headquarters, a DATEL Sales Subsidiary Office, 
or your local DATEL sales representative for authorization and shipping 
instructions before returning any materials. 

Certificates of Compliance 

DATEL will supply a standard Certificate of Compliance when 
requested to do so by a customer. Requests must be specified on the 
original purchase order. 



ISO-9001 Registered 
MIL-STD-1772 Certified and Qualified 



Tel: (508) 339-3000 Data Sheet Fax Back: (508) 261-2857 

(800) 233-2765 Email: datellit@mcimail.com 

Fax: (508) 339-6356 

DATEL, Inc. 11 Cabot Boulevard, Mansfield, MA 02048 U.S.A. 



Effective April, 1997 



Customer Price List 



S □ATEL 



Model 


1-4 


100-249 


Model 


1 A 

1-4 


100-249 


1\I„ J.l 

Model 


1 A 

1-4 


1 A A *» 4 A 

100-249 


39-0276600 


15.00 


12.00 


ADC-307-4 


120.00 


73.00 


ir\A i , i i i 1 1 i 

ADS-193MM 


599.00 


449.00 


39-0276610 


15.00 


12.00 


a r\/^ r\ct 

ADC-308 


278.00 


170.00 


ADS-21AC 


949.00 


712.00 


39-0276715 


15.00 


12.00 


ADC-309 


515.00 


314.00 


ADS-21PC 


867.00 


650.00 


39-0304000 


5.00 


4.00 


ADC-313 


66.00 


45.00 


ADS-230 


29.00 


24.00 


39-2068200 


5.00 


4.00 


ADC-3 1 6 


27.00 


21.00 


A T"\ C HI 

ADS-231 


39.00 


32.00 


39-2068235 


z aa 
5.00 


4.00 


ADC-3 18 


90.00 


61.00 


ADS-233A 


122.00 


100.00 


39-20 /y4uu 


1 .00 


1 .00 


ADC -320 


13.75 


9.35 


ADS-233B 


95.00 


78.00 


39-2099000 


225.00 




ADC-321 


19.00 


12.95 


ADS-235S 


19.50 


16.00 


39-2099090 


0.10 


0.10 


ADC-830C 


10.00 


6.10 


ADS-236S 


22.00 


18.05 


39-7341560 


52.00 


41.50 


ADL-B207/208 


266.00 




A 1~"\ C T> AO 

ADS-237S 


24.50 


20.10 


39-8194910 


32.00 


25.50 


ADC-HC12BMC 


543.00 


407.00 


ADS-240S 


15.25 


12.55 


5962-8850801XA 


371.00 


260.00 


ADC-HC12BMM 


795.00 


596.00 


ADS-241S 


20.75 


17.05 


5962-8850801XC 


353.00 


247.00 


ADC-HC 1 2BMM-QL 


894.00 


671.00 


ADS-325A 


12.50 


9.50 


5962-8850802XA 


394.00 


276.00 


ADC-HS12BMC 


234.00 


176.00 


ADS-574AC 


23.50 


19.30 


5962-8850802XC 


376.00 


"1 £. 1 AA 

263.00 


ADC-HS12BMM 


306.00 


A A 

230.00 


A TAC C ~1 A TA / ' 

ADS-574BC 


18.00 


14.80 


f A/1 OOC1 /1A1VA 

5962-885 1403XA 


637.00 


478.00 


A T\i" T TP 1 AT>1\ A X A *"lT 

ADC-HS I2BMM-QL 


45 1 .00 


no A A 

338.00 


ADS-674AC 


27.00 


22.15 


5962-885 1 403 XL 


606.00 


455.00 


ADL-HX/883 


353.00 


247.00 


A T~\0 C~l AV%f~^ 

AUS-674BC 


22.00 


18.05 


5962-8851404XA 


640.00 


480.00 


ADC-HX12BGC 


149.00 


104.00 


ADS-835A 


8.25 


6.80 


5962-885 1404XC 


609.00 


457.00 


ADC-HX12BMC 


196.00 


137.00 


ADS-835B 


7.50 


6.15 


5962-595280 1XA 


TO 1 A A 

291 .00 


oaa nn 
204.00 


A T~\f~* UV 1 TDK A\ A 

ADC-HX12BMM 


265.00 


186.00 


ADS-836D 


8.25 


6.80 


ca/*"> o a on i v/"* 

5962-8952801XC 


no AA 

278.00 


195.00 


A T~\l" T TV 1 AT"»A *A * A \ T 

ADC-HX12BMM-QL 


402.00 


281.00 


ADS-836S 


8.25 


6.80 


rn/A on^ioniv A 

5962-8952802XA 


297.00 


1 no AA 

208.00 


ADC-HZ/883 


376.00 


263.00 


ADS-916GC 


285.00 


214.00 


5962-8952802XC 


284.00 


199.00 


ADC-HZ12BGC 


185.00 


130.00 


ADS-916GM 


373.00 


280.00 


5962-89531 01 HXA 


333.00 


233.00 


ADC-HZ12BMC 


212.00 


148.00 


ADS-916MC 


285.00 


214.00 


5962-8953 101 HXC 


318.00 


223.00 


ADC-HZ12BMM 


333.00 


233.00 


ADS-916MM 


373.00 


*IA A A A 

280.00 


r- /\ / ~\ OAT "\ 1 ATI T"X7" A 

5962-8953 1 02HXA 


333.00 


233.00 


ADC-HZ 1 2BMM-QL 


445.00 


312.00 


ADS-917GC 


329.00 


247.00 


5962-8953 102HXC 


318.00 


223.00 


ADM-12A 


950.00 




ADS-917GM 


A -\ A A A 

439.00 


329.00 


5962-9450601HXA 


283.00 


192.00 


ADM-12C 


445.00 




ADS-917MC 


329.00 


247.00 


5962-9450601HXC 


269.00 


183.00 


ADM- 1 2D 


830.00 




ADS-917MM 


439.00 


329.00 


60-2105600 


80.00 




A I~\X A 1 'A I - ' 

ADM-12E 


650.00 




A TXC^ A1 A/^r 1 

ADS-919GC 


376.00 


1 O 1 AA 

282.00 


61-7342340 


55.00 




a t~~\a a i Ar 

ADM- 1 2r 


. MUM) 




A T~\C A 1 C\/~^ A A 

ADS-919(jM 


502.00 


377.00 


a r\/~ i i i iaa \ rx at~ 

ADC-12.20 VMh 


500.00 




A I^V \ * 1 All 

ADM-I2H 


995.00 




ADS-9 19MC 


376.00 


AOA A A 

282.00 


ADC- 1 2/2 A VME 


550.00 




ADM-12J-1 


995.00 




ADS-9I9MM 


502.00 


377.00 


ADC- 1 4/2 VME 


550.00 




ADM-12K 


1075.00 




ADS-924MC 


374.00 


281.00 


A T\/~* 1 f /■*> C \ rX AT^ 

ADC- 16/35 VME 


695.00 




A T~\A * 1 AI/T 1 

ADM-12K.U 


1 Air AA 

1075.00 




ADS-926/883 


529.00 


397.00 


ADC-I6/35-U VME 


695.00 




A T~N \ * 1 AT 1 

ADM-12L-1 


1 "tnc AA 

1295.00 




A i~\o aa r f' 

ADS-926GC 


285.00 


-1 1 A AA 

214.00 


ADC- 1 6/400K VME 


395.00 




ADM-14B 


575.00 




ADS-926GM 


373.00 


A O A A A 

280.00 


ADC-207LC 


67.00 


46.00 


ADM-14G 


825.00 




ADS-926MC 


285.00 


214.00 


ADC-207LM 


105.00 


71.00 


ADM-14N 


1495.00 




ADS-926MM 


373.00 


280.00 


A IN/"' AATI A * /~\ I 

ADC-207LM-QL 


214.00 


146.00 


ADM- 1 6M 


995.00 




ADs-927/883 


615.00 


461 .00 


ADC-207MC 


67.00 


46.00 


ADS-105MC 


539.00 


A A A AA 

404.00 


ADS-927GC 


329.00 


247.00 


ADC-207MM 


1 05.00 


71 .00 


ADS-106MC 


539.00 


404.00 


AUS-927GM 


439.00 


329.00 


ADC-207MM-QL 


214.00 


146.00 


ADS-1 1 IMC 


355.00 


266.00 


ADS-927MC 


329.00 


247.00 


ADC-208LC 


128.00 


87.00 


ADS- 111 MM 


390.00 


293.00 


ADS-927MM 


439.00 


329.00 


ADC-208LM 


l n y" f\ A 

196.00 


133.00 


ADS-1 12/883 


552.00 


414.00 


A rvf AAOA * /"' 

ADS-928MC 


567.00 


A A C AA 

425.00 


A 1 "\ /" ' 1AOI A A" *""\T 

ADC-208LM-QL 


299.00 


203.00 


A TA O 1 1 AA Af~^ 

ADS-1 12MC 


334.00 


251.00 


A T "\ t~" AADb A \ A 

ADS-928MM 


645.00 


A O A AA 

484.00 


ADC-208MC 


128.00 


87.00 


a r\o 1 1 in AX A 

ADS-1 12MM 


454.00 


341.00 


AUS-929/883 


699.00 


524.00 


ADC-208MM 


196.00 


133.00 


ADS-1 17/883 


445.00 


334.00 


ADS-929GC 


376.00 


282.00 


ADC-208MM-QL 


299.00 


203.00 


ADS-1 17MC 


283.00 


192.00 


ADS-929GM 


502.00 


377.00 


A T^lf ' AAA /OOI 

ADC-228/883 


376.00 


1 OA AA 

282.00 


A 1 \C 1 1 IX A\ A 

ADS-1 17MM 


324.00 


220.00 


ADS-929MC 


376.00 


~t O AA 

282.00 


A T~\t'^ A"(0 A T f> 

ADC-228ALC 


192.00 


144.00 


A T~\0 1 1 O A 1 A l~* 

ADS- 1 18AMC 


376.00 


256.00 


ADS-929MM 


502.00 


377.00 


A rvy~" A O a t X m 

ADC-228ALM 


231.00 


173.00 


A 1~\C" 1 1 O A A All A 

ADS-1 18AMM 


418.00 


284.00 


ADS-930MC 


1 OA AM 

499.00 


349.00 


ADC-228AMC 


192.00 


144.00 


ADS-1 18MC 


376.00 


256.00 


ADS-930MM 


578.00 


405.00 


ADC-228AMM 


231.00 


173.00 


ADS-1 18MM 


418.00 


284.00 


ADS-931MC 


529.00 


397.00 


ADC-228MC 


192.00 


1 44.00 


ADS-1 19/883 


642.00 


437.00 


ADS-931MM 


662.00 


497.00 


ADC-228MM 


23 1 .00 


173.00 


ADS-1 19GC 


367.00 


250.00 


ADS-932MC 


659.00 


494.00 


A r**/~' ACAf 

ADC-250S 


9.75 


8.00 


A t 1 1 1 A #" 

ADS- 1 1 9GM 


424.00 


1 O O A A 

288.00 


A T~\0 A 1 1 A AX A 

ADS-932MM 


*7 AA A A 

790.00 


593.00 


ADC -25 IS 


12.50 


10.25 


A F\C 1 1 OA AC 

ADS-1 lyMC 


367.00 


250.00 


AUS-93 /ML 


454.00 


341 .00 


ADC-252S 


15.25 


12.55 


ADS-1 19MM 


424.00 


288.00 


ADS-937MM 


579.00 


434.00 


ADC-304 


25.50 


17.35 


ADS-130MC 


998.00 


749.00 


ADS-941MC 


431.00 


323.00 


ADC-304-3 


25.50 


17.35 


ADS-131MC 


768.00 


576.00 


ADS-942AMC 


443.00 


332.00 


ADC-305-1 


9.00 


6.15 


ADS-132/883 


949.00 


712.00 


ADS-942MC 


443.00 


332.00 


ADC-305-3 


9.00 


6.15 


ADS-132MC 


525.00 


394.00 


ADS-943MC 


440.00 


330.00 


ADC-306 


78.00 


48.00 


ADS-132MM 


674.00 


506.00 


ADS-943MM 


549.00 


412.00 


ADC-307-1 


120.00 


73.00 


ADS-193MC 


435.00 


326.00 


ADS-944/883 


1245.00 


934.00 



1 



Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 



Customer Price List Effective April, 1997 



Model 


1-4 


100-249 


ATI's QAAKAC' 
AJJj-74-t IViv. 


79A 00 
/ ZO.UU 


4Q4 00 


AnS Q44MM 


QS7 00 

7J / .UU 


AS 1 00 
OJ 1 -UU 


AnQ 04 S 


1 1 S4 00 
1 1 Jt.UU 


q aa nn 

OUU.UU 


AF)< ; i-Q4SFY 


1370 00 


1 098 00 


ADS-946/883 


1118.00 


839.00 


Anc Q4APP 


aso no 

O J u . UU 


4«« nn 


AD 1 ? Q4APM 


859 00 


644 00 


APIS Q4AMP 


ft SO 00 
u JU.UU 


488 00 


ADS QiAMM 

/A U i>- 7-+U IV 1 IVI 


8SQ 00 

O J 7.UU 


644 00 


ADS-947MC 


749.00 


562.00 


ADS-Q47MM 


OSS 00 


7"*Q 00 

'J7.UU 


A rjc r 1 1 8 


i no 

1 7J.UU 




Anc Ri iq 


1 QS 00 






"*9S 00 
JZJ.UU 




ADS-B916 


195.00 




ADS-RQI 7 


195 00 




ATK RQ1Q/RQ9Q 

A1JJ-D7 1 7/ D7Z7 


195 00 




A RQ9A/Q97 


1 95 00 




AO's RQ^l 


i qs no 

1 7J.UU 




ADS-B937 


195.00 




AnS RQ41 


1 OS 00 




A n-s RQ44 


1 OS 00 

1 7J.UU 




AHQ RQ4S 

J \L/0-D77J 


1 OS 00 




AfiQ RQ4A 

ALIJ-D7HO 


1 OS 00 

1 7J.W 




ADS-B947 


195.00 




Ans: Rrrni 901 

nUj DLL L7 1 ZU1 


1 OS 00 

1 7J.UU 




rtL/O DL v U 1 Z.UZ 


195 00 




Ans-rrn i 901 mp 


237 00 


178 00 


A UJJ- V L_ 1_7 I i-U 1 IVilVl 


ic\k oo 


9^ 1 00 
ZJ 1 .uu 


ADS-CCD 1202MC 


265.00 


199.00 


adq rrni?n9MM 

Auo-L_ L_. L/ 1 ZUZIVIIVI 


^S9 00 


9A4 00 
ZD^t.UU 


AflQ FVAT 1 


9^0 00 
Z JU.UU 




Arjc FVAI ^ 

/AUO-C VAl — 3 


1 QS 00 

1 7J.UU 




AFK FVAI 4. 

AjUJJ-rT. V7AL.H 


1 QS 00 




AM-1010 


10.00 


8.20 


AM 1 1 no 

A1V1- 1 1 UU 


1 7S 

1U. / J 


8 8S 

O.O J 


AM-i i^iur 

r\ ivi 1 -+J Jiviv. 


1 SO 00 
1 JU.UU 


1 I ~K 00 
1 1 J.UU 


A1V1- 1 -+ J J1V11VI 


904 00 

ZU'+.UU 


1 S"? 00 
1 J J.UU 


AM-U^MM-OI 

A1VI - 1 J 1V1 IVi-V^L 


9^7 00 

Z J 1 .UU 


1 78 on 
1 / a.uu 


AM-2I07 


10.25 


8.45 


am soop.p 

A1V1 - J U U vJL 


1 S9 00 
1 JZ.UU 


1 1 4 00 
1 1 't.UU 


AM S00MP 

AIV1- J UU 1 VI V_ 


1 AO 00 
1 DU.UU 


1 90 on 

1 zu.uu 


AM SOHMM 

A1V1- JUU1V1 1V1 


90Q 00 
ZU7.UU 


1 S7 00 
1 J / .UU 


AM S00MM PIT 

A1V1- JUUIVIIVI-IjjL 


9SA 00 
Z JO.UU 


i Q9 no 


AM-543MC 


362.00 


272.00 


AM SSI MP 
rtrvl.- J J 1 1V1L 


1 04 00 
1 U'+.UU 


78 00 
/o.UU 


AM SS 1 MM 
A1V1- J J I Ivl 1 VI 


1 4 1 00 
1 1 .UU 


1 OA 00 
1 UO. UU 


AM SS? 
ajtvi-j jz 


1 9 SO 
1 Z.JU 


1 9S 
1 U.Z J 


AM SS"* 

A1V1-J J J 


1 9 SO 

I Z.JU 


1 9S 
1 U.Z J 


AM-6210 


12.50 


10.25 


am.a^o 

A1V1 UJJU 


8 7S 


7 90 

/ ,zu 


AM 1 1 0^0 

rtlVl I 1 UJU 


70 00 


S7 00 

J / -UU 


A M 1 1 070 
A 1V1 1 1U/U 


Q 1 00 

y i .uu 


7S 00 
/J.UU 


AM 1 1 990 

/ viVl - 1 L ZZU 


1 7 00 
1 / .UU 


1 I QS 

1 J.7J 


AM-12120 


46.00 


38.00 


RPA/1 1 SAOO 
DL--IV1- J j/jUU 


1 A(\ (\(\ 


i i o nn 

1 1Z.UU 


RFR 1 9/A">S ni 9 


AS 00 
OJ .UU 


SS 00 
J J.UU 


RFR 1 ">/A'> S n48 


as nn 


ss nn 

J J.UU 


rfr 1 s/snn ni 9 

DcK- 1 J/ JUU-ul Z 


as nn 

OJ.UU 


^ nn 
JJ. UU 


BER-1\S00-D48 


65.00 


55.00 


BER-5/1500-D12 


65.00 


55.00 


BER-5/1500-D48 


65.00 


55.00 


BPD-15/190-D5 


126.00 


101.00 


BPM-12/25-D5 


113.00 


94.00 


BPM- 12/300 


132.00 


110.00 



Model 


1-4 


100-249 


RPM-l 9/490-D1 9 


1 86.00 


154.00 


RPM-l ?fl/75 


148.00 


123.00 


RPM-l 5/100 

i j r ivi u/ i 


134.00 


1 1 1.00 


RPM-l S/l S0-D94 


1 34.00 


1 1 1.00 


BPM-15/150-D28 


134.00 


111.00 


RPM-l 5/1 50-D5 


1 34.00 


1 1 1.00 


RPM-l 5/200 


134.00 


1 1 1.00 


RPM-l S/990-DS 


1 57 00 


130 00 


RPM-l 5/75-Dl ? 

or ivi- i j/ j l/ i 


1 15.00 


95.00 


BPM-15/25-D5 


115.00 


95.00 


RPM-l 5 '300 

i_> I IVI- U/ J«JL» 


148.00 


123.00 


RPM-l 5/60 
or ivi - i j/ 


134.00 


1 1 1.00 


RPM 1 S0/90 

Dr IVI- 1 JU/ ZU 


14R 00 


123 00 


RPM-l 8/1 oo-ns 

Dr IVI- 1 o/ 1 L/U JL» J 


148 00 

I tO.UU 


1 1~K 00 

1 iJ.UU 


BPM-180/16 


148.00 


123.00 


RPM-5/500 

or ivi j/ j<jv 


143.00 


1 19.00 


RWR-12/105-D5 


44.00 


35.00 


RWR-12/125-D12 

L 7 V V IV I Z./ 1 Z. J 1 J I Z, 


44.00 


35.00 


RWR-1 2/1 25-D48 

U V V IV 1 Z./ 1 Z. J L/*T O 


44.00 


35.00 


BWR-12/210-D24 


57^00 


47^00 


RWR-1 2/2 1 0-D48 

IJ VV IV I Z./ Z. 1 \J L/tO 


57.00 


47.00 


RWR-12/335-D5 

IJ VV IV I Z./ JJJ 17J 


83.00 


69.00 


RWR 1 9^^S DS A 

D W rv- IZ/JJJ-LJJrt 


ftp 00 


<v^ 00 

J J.UU 


RWR 19/41S-H19 

D W rv- IZ/tl J- J_J" 1 Z 


81 00 

O J.UU 


60 00 


BWR-12/415-DI2A 


69.00 


55.00 


RWR-1 9/41 S n48 

D W Iv- Iz/Hl J> UHo 


83 00 


69 00 


RWR-1 9/41 S-n48A 

O VV IV 1 Z,/ *+ 1 J - UTOrt 


69 00 


55 00 


RWR-1 9/A9S-F>S 

O VV IV 1 z,/ ULJ L/J 


95 00 


79 00 


RWR-1 9/69 S-nS A 

O VV IV 1 z,/ UiJ L/Jrt 


84 00 


73 00 


BWR-12/830-D12 


95.00 


79.00 


RWR-1 9/8^0-Dl 9 A 

O VV IV I z, / O JU L7 1 z,rt. 


84 00 


73 00 


RWR-1 9/830- D48 

O VV IV 1 z,/ OJU L7'-rO 


95.00 


79 00 


RWR 19/8^0 n48A 

D VV IV 1 Z/ oJU-Utort 


84 00 


7^ 00 
/J.UU 


RWR-1 S/l 00-D1 7 

O VV IV 1 J/ 1 UU 1 Z 


44 00 


35.00 


BWR-15/100-D48 


44.00 


35.00 


RWR-1 5/1 65-D74 

O VV IV 1 J/ I UJ 17i,1 


57.00 


47.00 


RWR-1 S/l AS r»48 

D W rv- 1 Jt 1 UJ UHO 


S7 on 

J / .UU 


47 00 
H 1 .UU 


RWR-1 S/97S nS 
d w rv- i j/z / J UJ 


8^ nn 

oJ.UU 


AO 00 
D7.UU 


RWR-1 S/97S.r»SA 
D w iv i j/ z / j-UJn 


aq nn 


SS 00 

J J.UU 


BWR-15/330-D12 


83.00 


69.00 


RWR-1 S/330-ni 9 A 

O VV IV I J/ JJv L7 1 Z./A 


69 00 


55 00 


RWR.l S/^30-D48 
o vv rv i j/ jjw U7 


83 00 


69 00 


RWR-1 S/330.n48A 
o vv rv i j/ j j v - L/t o r\ 


69 00 


55 00 


RWR-1 S/S00-DS 
o vv rv i j/ juu uj 


95 00 


79 00 


BWR-15/500-D5A 


84.00 


73.00 


RWR 1 S/A70 ni 9 

O W Iv- IJ/O/U-L/IZ 


OS 00 
y j.uu 


7Q on 

/ 7.UU 


RWR 1S/A70-D19A 

D W IV- 1 J/U ' \J \J \ Z/A 


84 00 


7^ nn 

/J.UU 


RWR-1 S/670-D48 

D W IV 1 J/ U / U - UtO 


OS 00 

7J.UU 


70 nn 

/ 7.UU 


RWR-1 S/A70-D48A 

O VV IV 1J/U / U - UtOA 


84 00 


i~k nn 

/J.UU 


BWR-15/85-D5 


44.00 


35.00 


RWR-5/1 500-D5 

ij vv rv j/ i jw i7j 


95.00 


79 00 


RWR-S/1 S00-DSA 

IJ VV IV J/ I J\JL* L/J/A 


84 00 


73 00 


RWR-5/1 700-D1 7 

U VV IV J/ I / UU VJ 1 z. 


95 00 


79 00 


RWR-S/1 700-D1 9 A 
o vv rv j/ r / vj i z,/a 


84 00 


73 00 


BWR-5/1700-D48 


95.00 


79.00 


RWR-5/1700 

D VV Iv-J/ 1 /UU UtOA 


Std 00 
ot.uu 


7^ nn 

/J.UU 


rwr ^/?sn ni ? 


AA on 


TS 00 
J J.UU 


RWR S/7S0 n*lR 


AA on 


IS 00 
J J.UU 


rwr vsno n?4 


S7 00 

J> 1 .UU 


47 00 
4- / .UU 


BWR-5/500-D48 


57.00 


47.00 


BWR-5/700-D48 


83.00 


69.00 


BWR-5/700-D48A 


69.00 


55.00 


BWR-5/700-D5 


83.00 


69.00 


BWR-5/700-D5A 


69.00 


55.00 


BWR-5/800-D12 


83.00 


69.00 
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RWR-5/800-D17A 

ij vv rv J/ ouw i_y i z..rv 


69.00 


55.00 


RWR-9/850-D5 

o vv iv yi oju uj 


95.00 


79.00 


BWR-9/850-D5A 


84^00 


73.00 


CDS-1401MC 


115.00 




CDS- 1401 MM 

v L/ kj i7Ui ivrivi 


144.00 




rns-i407Mr 


148.00 




CDS-1407MM 

V I j* O I •TUZ.IVIIVI 


185.00 




DAC-08BC 


4^25 


3.25 


DAC-08BM 


7.00 


5.35 


DAT-330 

L/rtL JJU 


59.00 


40.00 


UAL JJO 


99.00 


67 00 


nAP "?4i 

U/AL_. -JH 1 


1 1 .JU 


7 OS 

/ .UJ 


DAC-349 


29.00 


19.75 


DAC-550D 


17.50 


12.45 


DAT-550S 


17.50 


12.45 


DAC-560D 


21.75 


15.45 


DAP-S60^ 


21 .75 


15 45 


DAC-561D 


22.75 


18.70 


DAC-561S 


22.75 


18.70 


DAr-57on 


34.25 


28.10 


r)AT-570S 


34.25 


28. 10 


DAP-608P 


6.00 


4.95 


DAC-610C 


15 DO 


11/40 


DAC-612C 


20.00 


15.20 


DAT-7573 


5 00 

J.UU 


3 80 

J.OU 


DAT-7533 

L7/AV. / J J J 


9.00 


6 85 


nAT-7541 

L7/AV-. / J^ 1 


1 1 00 


8 40 


DAC-8308 


418.00 


314.00 


DAC-HF 10/883 


456.00 


342.00 


DAP-HFl 0RMP 

L7/VV-. 1 1 1 1U01V1V- 


233.00 


1 75 00 


HAP-HFIORMM 

I7r\v 1 11 I I/UIVI XVI 


297.00 


223.00 


DAC-HF1 7/883 

1 J /\ V 1 11 1Z./OOJ 


489.00 


367.00 


DAC-HF 12BMC 


267.00 


200.00 


DAC-HF 12BMM 


337.00 


253.00 


r)AC-HF8/883 

L7 / W I 11 OfOOJ 


43 1 .00 


323.00 


fiAP-HF8RMP 
UAL nroDiviL. 


778 00 


1 7 1 00 
1 / 1 .uu 


DAP HF8RMM 
ual nr ooiviivi 


777 00 

All .UU 


708 00 
zuo.uu 


DAC-HK12BGC 


100.00 


70.00 


DAC-HK12BGC-2 


107.00 


75.00 


DAP-HK 1 9RMP 

l J r\ V. rirv 1 ZD1V1L 


1 90 00 
1 zu.uu 


84 on 

O'+.UU 


nAP-HK 1 9RMP-9 
urtv ii rv i Z.01V1V. z. 


123 00 


86 00 


DAf-HK 1 9RMM 

J-^/W 1 1 IV 1 ZrOlVllVl 


203 00 


142 00 


DAC-HK12BMM-2 


208.00 


146.00 


DAC-HK 1 2BMM-2-QL 


287.00 


201.00 


DAP-HK 1 9RMM-OI 

U/ W. I I IV 1 ZD1V11V1-L/L 


980 00 
zou.uu 


1 06 00 

1 VD.UU 


DAP HKR 9/88^ 

U/ \ V 1 1KD z; OO J 


984 on 

ZOH.UU 


1 00 00 

1 77, UU 


DAP HkTR/88^ 

u AL 11 rVl >' OO J 


978 on 

z / o.UU 


i os on 

1 7 J.UU 


DAC-HP16BGC 


108.00 


76.00 


DAC-HP16BGC-1 


108.00 


76.00 


DAr-HP16RMC 

i_v / \ v^ i ii i v./ ij i vi v. 


122.00 


85.00 


DAP-HP 1 ARMP- 1 

L/AV -III 1 UD1V1V. 1 


122 00 


85 00 


DAC-HP16BMM 


239.00 


1 67.00 


DAC-HP16BMM-1 


239.00 


167.00 


DAC-HPB-1/883 


318.00 


223.00 


HAP HPR/SR"* 


^ 1 8 00 
J 1 o.UU 


771 A A 
LL J .UU 


DAC-H712RCtC 


73.00 


5 1 00 


HAr W717RN4P 
UrtV^-rlZ. 1 ZolvlV^ 


87 on 


A 1 AA 
1 .UU 


DAC-HZ12BMM 


155.00 


109.00 


DAC-HZ12BMM-QL 


194D0 


136.00 


DAC-HZ12DGC 


116.00 


81.00 


DAC-HZ 1 2DMC 


143.00 


100.00 


DAC-HZ12DMM 


197.00 


138.00 


DAC-HZ 12DMM-QL 


246.00 


172.00 


DAC-1C8BC 


5.00 


3.05 


DAC-UP10BC 


19.00 


11.60 



Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 2 
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Model 

DAC-UP8BC 

DAC-UP8BM 

DBM-20 

DM-31-1 

DM-3100B-1 

DM-3100L-1 

DM-3100N-1 

DM-3100U1-1 

DM-3100U2-1 

DM-3100X-1 

DM-3101-1 
DM-3102A 
DM-3 103-1 
DM-3 104-1 
DM-4100D-1 

DM-4101L-1 
DM-4101N-1 
DM-4 105-1 
DM-4200-1 
DM-9 115-1 

DM-9200-1 

DM-9215-1 

DM-LX3-1 

DMS-20-CP 

DMS-20LCD-0-5 

DMS-20LCD-0-5B 

DMS-20LCD-0-9 

DMS-20LCD-0-9B 

DMS-20LCD-0-DCM 

DMS-20LCD-1-5 

DMS-20LCD-1-5B 
DMS-20LCD-1-9 
DMS-20LCD-1-9B 
DMS-20LCD-1-DCM 
DMS-20LCD- 1 -LM 

DMS-20LCD-1 -LM-F 

DMS-20LCD-2-5 

DMS-20LCD-2-5B 

DMS-20LCD-2-9 

DMS-20LCD-2-9B 

DMS-20LCD-3-5 

DMS-20LCD-3-5B 

DMS-20LCD-3-9 

DMS-20LCD-3-9B 

DMS-20PC-0-AS 

DMS-20PC-0-DCM 

DMS-20PC-0-GS 

DMS-20PC-0-GS-H 

DMS-20PC-0-OS 

DMS-20PC-0-RH 

DMS-20PC-0-RL 

DMS-20PC-0-RS 

DMS-20PC-0-RS-H 

DMS-20PC-0-YS 

DMS-20PC-0/5-24RL 

DMS-20PC-0/5-5GS 
DMS-20PC-0/5-5RL 
DMS-20PC-0/5-5RS 
DMS-20PC-1-AS 
DMS-20PC- 1 -DCM 

DMS-20PC-1-FM 
DMS-20PC-1-GS 
DMS-20PC- 1 -GS-H 
DMS-20PC-1-LM 
DMS-20PC- 1 -LM-F 



1-4 


100 749 


8 50 


6 50 


2 1 00 


] 2 85 


91.00 


76.50 


79.00 


66.50 


1 55.00 


130.00 


102.00 


85.50 


89.00 


75.00 


106.00 


89.00 


129.00 


108.50 


1 1 1.00 


93.00 


140.00 


1 17.50 


274.00 


230.00 


147.00 


123.50 


172.00 


144.50 


~>5"> (II) 


21 1.50 


1 32 00 


1 1 1.00 


134.00 


1 12.50 


149.00 


125.00 


134.00 


112.50 


1 72.00 


144 50 


150.00 


126.00 


1 72.00 


144 50 


94.00 


79.00 


280.00 




30 00 


24 00 


33 00 


26 50 


28.00 


22.50 


31.00 


25.00 


25.00 


21.00 


30.00 


24.00 


33.00 


26.50 


28.00 


22.50 


31.00 


25.00 


25.00 


21.00 


35.00 


29.00 


35.00 


29.00 


30 00 


24 00 


33.00 


26.50 


28.00 


22.50 


31 00 


">5 00 


30.00 


24.00 


33.00 


26.50 


28.00 


2230 


31.00 


25.00 


33.00 


26.50 


45.00 


37.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


39.00 


32.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


33.00 


26.50 


72.00 


60.50 


72.00 


60.50 


72.00 


60.50 


72.00 


60.50 


33.00 


26.50 


45.00 


37.50 


65.00 


54.00 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


51.00 


40.50 


47.00 


37.50 



Model 

DMS-20PC- 1 -LM-R 

DMS-20PC-1-OS 
DMS-20PC-1-RH 
DMS-20PC-1-RL 
DMS-20PC-1-RS 

DMS-20PC- 1 -RS-H 

DMS-20PC-1-YS 

DMS-20PC-2-AS 

DMS-20PC-2-DCM 

DMS-20PC-2-FM 

DMS-20PC-2-GS 

DMS-20PC-2-GS-H 

DMS-20PC-2-OS 

DMS-20PC-2-RH 

DMS-20PC-2-RL 

DMS-20PC-2-RS 

DMS-20PC-2-RS-H 

DMS-20PC-2-YS 

DMS-20PC-3-AS 

DMS-20PC-3-DCM 

DMS-20PC-3-GS 
DMS-20PC-3-OS 
DMS-20PC-3-RH 
DMS-20PC-3-RL 
DMS-20PC-3-RS 

DMS-20PC-3-RS-H 

DMS-20PC-3-YS 

DMS-20PC-4-DCM 

DMS-20PC-4/20B 

DMS-20PC-4/20P 

DMS-20PC-4/20S 

DMS-20PC-480-LM 

DMS-20PC-5-DCM 

DMS-20PC-6-DCM 

DMS-20PC-7-DCM 

DMS-30-CP 

DMS-30056 
DMS-30084 
DMS-30098 
DMS-30193 
DMS-30194 

DMS-30195 

DMS-30327 

DMS-30LCD-0-5 

DMS-30LCD-0-5B 

DMS-30LCD-0-9 

DMS-30LCD-0-9B 

DMS-30LCD-1-5 

DMS-30LCD-1-5B 

DMS-30LCD-1-9 

DMS-30LCD-1-9B 

DMS-30LCD-2-5 

DMS-30LCD-2-5B 

DMS-30LCD-2-9 

DMS-30LCD-2-9B 

DMS-30LCD-3-5 

DMS-30LCD-3-5B 

DMS-30LCD-3-9 

DMS-30LCD-3-9B 

DMS-30LCD-4/20S 

DMS-30PC-0-AS 

DMS-30PC-0-BS 
DMS-30PC-0-GL 
DMS-30PC-0-GS 
DMS-30PC-0-OL 
DMS-30PC-0-OS 
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51.00 


40.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


39.00 


32.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


33.00 


26.50 


33.00 


26.50 


45.00 


37.50 


65.00 


54.00 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


39.00 


32.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


33.00 


26.50 


33.00 


26.50 


45.00 


37.50 


33.00 


26.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


39.00 


32.50 


33.00 


26.50 


38.00 


30.50 


33.00 


26.50 


45.00 


37.50 


72.00 


60.50 


72.00 


60.50 


72.00 


60.50 


55.00 


45.50 


45.00 


37.50 


45.00 


37.50 


45.00 


37.50 


280.00 




65.00 


48.00 


63.00 


46.50 


55.00 


45.50 


60.00 


44.50 


60.00 


44.50 


60.00 


44.50 


55.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


72.00 


60.50 


49.00 


35.00 


94.00 


72.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 



Model 

DMS-30PC-0-QS 
DMS-30PC-0-RH 
DMS-30PC-0-RL 
DMS-30PC-0-RS 
DMS-30PC-0-YS 

DMS-30PC-1-AS 
DMS-30PC-1-BS 
DMS-30PC-1-GL 
DMS-30PC-1-GS 
DMS-30PC-1-OL 

DMS-30PC-1-OS 
DMS-30PC-1-QS 
DMS-30PC-1-RH 
DMS-30PC-1-RL 
DMS-30PC-1-RS 

DMS-30PC-1-YS 
DMS-30PC-2-AS 
DMS-30PC-2-BS 
DMS-30PC-2-GL 
DMS-30PC-2-GS 

DMS-30PC-2-OL 
DMS-30PC-2-OS 
DMS-30PC-2-QS 
DM S-30PC-2-RH 
DMS-30PC-2-RL 

DMS-30PC-2-RS 
DMS-30PC-2-YS 
DMS-30PC-3-GS 
DMS-30PC-3-RL 
DMS-30PC-3-RS 

DMS-30PC-4/20S-24RL 

DMS-30PC-4/20S-5GS 

DMS-30PC-4/20S-5RH 

DMS-30PC-4/20S-5RL 

DMS-30PC-4/20S-5RS 

DMS-40LCD-0/1-5 
DMS-40LCD-0/1-5B 
DMS-40LCD-0/1-9 
DMS-40LCD-0/1-9B 
DMS-40LCD- 1/2-5 

DMS-40LCD-1/2-5B 

DMS-40LCD-1/2-9 

DMS-40LCD-1/2-9B 

DMS-40LCD-2/3-5 

DMS-40LCD-2/3-5B 

DMS-40LCD-2/3-9 

DMS-40LCD-2/3-9B 

DMS-40LCD-4/20S 

DMS-40PC-1-GS 

DMS-40PC-1-RH 

DMS-40PC-1-RL 
DMS-40PC- 1 -RL-BCD 
DMS-40PC-1-RS 
DMS-40PC- 1 -RS-BCD 
DMS-40PC-1-YS 

DMS-40PC-2-GS 

DMS-40PC-2-RH 

DMS-40PC-2-RL 

DMS-40PC-2-RL-BCD 

DMS-40PC-2-RS 

DMS-40PC-2-RS-BCD 

DMS-40PC-2-YS 

DMS-40PC-3-GS 

DMS-40PC-3-RH 

DMS-40PC-3-RL 
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49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


94.00 


72.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


94.00 


72.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


49.00 


35.00 


53.00 


37.50 


49.00 


35.00 


79.00 


66.50 


72.00 


60.50 


79.00 


66.50 


79.00 


66.50 


72.00 


60.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


1 10.00 


88.00 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


83.00 


66.50 


87.00 


69.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


83.00 


66.50 


87.00 


69.50 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


79.00 


63.00 


79.00 


63.00 


83.00 


66.50 


83.00 


66.50 



Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 
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Customer Price List 
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Model 


1-4 


100-249 


Model 


1-4 


100-249 


Model 


1-4 


100-249 


DMS-40PC-3-RL-BCD 


87.00 


69.50 


DVME-61 4H1 


-> r\r\ r A A 

3095.00 




FLJ-D2 


T-><: nn 

226.00 


1 85.00 


DMS-40PC-3-RS 


79.00 


63.00 


DVME-61 4H2 


3150.00 




FLJ-D5LA1 


236.00 


194.00 


DMb-40rC -j-Ka-BLD 


o l nn 
83.00 


oo.jU 


DVME-61 4H3 


3350.00 




pi i pkt a - ) 


236.00 


194.00 


DMS-40PC-3-YS 


79.00 


63.00 


DVME-614J1A 


2850.00 




FLJ-D6LA 1 


253.00 


207.00 


DMS-40PC-4/20S-24RL 


110.00 


88.00 


DVME-614J2A 


2895.00 




FLJ-D6LA2 


253.00 


207.00 


DMS-40PC-4/20S-5RL 


110.00 


88.00 


DVME-614J3A 


-> /\t\ c A A 

3095.00 




FLJ-DC 


191 .00 


1 j / .UU 


DMS-BZLI 


4.00 


3.50 


DVME-614K1A 


3200.00 




FLJ-HR2BA1MC 


150.00 


123.00 


DM5-DZ.L2 


a nn 
O.UU 


^ nn 
j.UU 


DVME-614K1B 


3200.00 




PI I PTR7R A I \A\A 


190.00 


156.00 


DMS-BZL3 


4.00 


3.50 


DVME-614K2A 


3245.00 




FLJ-HR2BA1 MM-QL 


313.00 


257.00 


DMS-BZL4 


6.00 


5.00 


DVME-614K2B 


3245.00 




FL.I-HR2BA2MC 


150.00 


123.00 


DMS-EB 


13.00 


11.00 


DVMb-614K3A 


"> A A C A A 

3445.00 




FLJ-HR2BA2MM 


1 90.00 


1 56.00 


DMS-EB-AC/DC 


29.00 


24.50 


DVME-61 4K3B 


3445.00 




FLJ-HR2BA2MM-QL 


313.00 


257.00 




nn 
zy.uu 


Z4. jU 


DVME-614L1 A 


3150.00 




PI I HP API A \\AC 


131.00 


107.00 


DMS-EB-HTBC 


29.00 


24.50 


DVME-614L2A 


3195.00 




FLJ-HR4HA1MM 


165.00 


135.00 


DMS-EB-HTBF 


29.00 


24.50 


DVME-61 4L3 


3395.00 




FLJ-HR4HA1 MM-QL 


275.00 


226.00 


DMS-EB-LP 


29.00 


24.50 


DVML-614M2 


IDftC A A 

2895.00 




FLJ-HR4HA2MC 


131.00 


1 07.00 


DMS-EB-RMS 


37.00 


31.00 


DVME-61 4M3 


3095.00 




FLJ-HR4HA2MM 


165.00 


135.00 


T^\ylC PR Tr 1 


11 Cif\ 

j 1 .uu 


i 1 nn 
j 1 .uu 


DVME-61 4N2A 


3445.00 




PI T PfR/lPI A 0AA\A OI 


275.00 


226.00 


DMS-EB-TCK. 


37.00 


31.00 


DVME-614N3A 


3645.00 




FLJ-HR4HB 1 MC 


131.00 


107.00 


DMS-EB2 


13.00 


11.00 


DVME-622A 


1553.00 




FLJ-HR4HB 1 MM 


165.00 


135.00 


DSD-40BCD-GS 


27.00 


20.00 


DVME-622B 


2279.00 




FLJ-HR4HB1 MM-QL 


275.00 


226.00 


DSD-40BCD-RL 


29.00 


21.50 


DVME-622SRC 


150.00 




FLJ-HR4HB2MC 


131.00 


107.00 




Z /.UU 


~>(\ nn 

zu.uu 


DVME-624C2 


1672.00 




PI I PIP APIRTlVIKd 


165.00 


135.00 


DVME-60 1 A 


2110.00 




DVME-624V1 


1215.00 




FLJ-HR4HB2MM-QL 


275.00 


226.00 


DVME-601B 


2204.00 




DVME-624V2 


1442.00 




FLJ-HR4LA1MC 


131.00 


107.00 


DVME-60 1 C 


2695.00 




DVME-626V1 


1 Ol A A A 

1874.00 




FLJ-HR4LA I MM 


165.00 


135.00 


DVME-60 1C-U 


2695.00 




DVME-626V2 


1874.00 




FLJ-HR4LA1 MM-QL 


275.00 


226.00 


r^\/\/ip ^n i c 

U VJVlfc-OU 1 c 


o-i i a nn 
ZJ 14. uu 




DVME-628C 


1810.00 




pi i pirzii A7\4r* 


131.00 


107.00 


DVME-60 IF 


2534.00 




DVME-628V 


1426.00 




FLJ-HR4LA2MM 


165.00 


135.00 


DVME-61 1A 


1625.00 




DVME-630A1 


5719.00 




FLJ-HR4LA2MM-QL 


275.00 


226.00 


DVME-61 IB 


1682.00 




DVME-630A2 


5825.00 




FLJ-HR4LB1MC 


131.00 


107.00 


DVME-61 1C 


1956.00 




DVME-630B1 


5150.00 




FLJ-HR4LB 1 MM 


165.00 


135.00 


Prt /A A P £t ir" I T 

DV Mh-o 1 -U 


iQc/: nn 

i yoo. uu 




DVME-630B2 


5250.00 




PI I PID/1T R1N4\yf HI 
r LJ-riK^Lo 1 IVIM-l^L 


275.00 


226.00 


DVME-61 IE 


1910.00 




DVME-630C1 


4995.00 




FLJ-HR4LB2MC 


131.00 


107.00 


DVME-61 IF 


1977.00 




DVME-630C2 


5095.00 




FLJ-HR4LB2MM 


165.00 


135.00 


DVME-61 2A 


1925.00 




DVME-630D1 


5495.00 




FLJ-HR4LB2MM-QL 


275.00 


226.00 


DVME-61 2B 


1959.00 




DVME-630D2 


5595.00 




FLJ-R3BA1 


137.00 


112.00 


D VMfc-0 1 ZL 


Z 14J.UU 




DVME-630E1 


5095.00 




pi i t> in a 7 


137.00 


112.00 


DVME-61 2C-U 


2145.00 




DVME-630E2 


5195.00 




FLJ-R8LA1 


182.00 


149.00 


DVME-61 2E 


2056.00 




DVME-630EXEC 


495.00 




FLJ-R8LA2 


182.00 


149.00 


DVME-61 2F 


2230.00 




DVME-630F1 


5495.00 




FLJ-R8LB 1 


182.00 


149.00 


DVME-613A 


1295.00 




DVME-630F2 


5595.00 




FLJ-R8LB2 


182.00 


149.00 




1 lac nn 




DVME-630G1 


5695.00 




PT T T1D 1 D A 1 

r LJ-UK1 rS/Al 


37.00 


30.35 


DVME-61 3C 


1695.00 




DVME-630G2 


5795.00 




FLJ-UR1BA2 


37.00 


30.35 


DVME-61 4A1 


2963.00 




DVME-630H1 


5695.00 




FLJ-UR2BA1 


56.00 


46.00 


DVME-61 4 A2 


3021.00 




DVME-630H2 


5795.00 




FU-UR2BA2 


56.00 


46.00 


DVME-61 4 A3 


3228.00 




DVME-630J1A 


5495.00 




FLJ-UR2EA1 


60.00 


49.00 


UVMt-t) 14hS I 


tcqh nn 




DVME-630J2A 


5595.00 






60.00 


49.00 


DVME-61 4B2 


2650.00 




DVME-630K2A 


5945.00 




FLJ-UR2LH1 


37.00 


30.35 


DVME-61 4B3 


2840.00 




DVME-630K2B 


5945.00 




FLJ-UR2LH2 


37.00 


30.35 


DVME-61 4C1 


2395.00 




DVME-630L2A 


C Cl A C A A 

5895.00 




FLJ-UR4HA1 


48.00 


39.40 


DVME-61 4C2 


2455.00 




DVME-630M2 


5595.00 




FLJ-UR4HA2 


48.00 


39.40 


U V lVIC-O 1 4L J 


?Azt^ nn 




DVME-630N2 


6145.00 




PT I TTD/1PIR1 


48.00 


39.40 


DVME-61 4D1 


2850.00 




DVME-630SRC 


1 195.00 




FLJ-UR4HB2 


48.00 


39.40 


DVME-61 4D2 


2895.00 




DVME-641 


695.00 




FLJ-UR4LA1 


48.00 


39.40 


DVME-61 4D3 


3095.00 




DVME-645 


i inf a a 

1385.00 




FLJ-UR4LA2 


48.00 


39.40 


DVME-61 4E1 


2550.00 




DVME-660 


795.00 




FLJ-UR4LB 1 


48.00 


39.40 


UVMt-o 14EZ 






DVME-691A 


475.00 




rLJ-UK4L£J2 


48.00 


39.40 


DVME-61 4E3 


2795.00 




DVME-691D 


475.00 




FLJ-VB 


191.00 


157.00 


DVME-61 4F1 


2850.00 




EVB-SHM12 


140.00 




FLJ-VH 


191.00 


157.00 


DVME-61 4F2 


2895.00 




EVB-SHM 1 4 


140.00 




FLJ-VL 


191.00 


157.00 


DVME-61 4F3 


3095.00 




FLJ-AC01 


38.00 


31.00 


FLT-U2 


28.00 


13.45 


r»\/\/f p a i Ar; i 

UVMt-0 1 4U 1 


■^n^n nn 
JUjU.UU 




FLJ-ACR1 


83.00 


65. UU 


CI Tin \A 


56.00 


27.00 


DVME-61 4G2 


3095.00 




FLJ-ACR2 


83.00 


68.00 


HDAS- 16/883 


609.00 


457.00 


DVME-61 4G3 


3295.00 




FLJ-D1 


226.00 


185.00 


HDAS-16MC 


445.00 


334.00 



Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 
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Effective April, 1997 



List 



Model 



1-4 



100-249 Model 



HDAS-I6MM 


524.00 


393.00 


HDAS-524MC 


457.00 


343.00 


T ■ Y"^ AC" C -~\ A A MX A 

HDAS-524MM 


508.00 


381.00 


T TT\ AC" C 'i O /O O 1 

HDAS-528/883 


751.00 


563.00 


HDAa-528MC 


457.00 


343.00 


HDAS-528MM 


508.00 


381.00 


HDAS-75/883 


372.00 


279.00 


HDAS-75MC 


206.00 


155.00 


rLDAb- /jMM 


241 .00 


181 .00 


HL)Ab-/o/iSo3 


372.00 


279.00 


HDAS-76MC 


206.00 


155.00 


HDAS-76MM 


241.00 


181.00 


LJ~F\ A C Q IQQ1 


60y.00 


457.00 


HJJAb-oML 


A AC nn 

445.00 


ii a nn 
334.00 


J-LUAS-oMM 


oa nn 
524.00 


mi nn 
3y3.00 


MEM-30 


1150.00 




MEM-30B 


2995.00 




Msri-s4UlVlC 


1 79.00 


134.00 


MaH-840MM 


225.00 


169.00 


MV-1606 


12.00 


9.15 


MV-1606M 


29.00 


22.05 


MV-808 


12.50 


9.50 


MVU-40y 


13.75 


10.45 


MVU-40yM 


31.00 


25.00 


MVD-807 


12.00 


9.15 


MX- 1606 


21.00 


16.00 


MX-1606M 


44.00 


33.00 


1V1A- 1 OlOt_ 


ZV.UU 


T) nc 


IVlA-oUo 


1 1 .50 


8.75 


yv O 1 O/"" 

MX-al »C 


16.50 


12.55 


MX-826/883 


269.00 


183.00 


MX-826MC 


126.00 


86.00 


MX-826MM 


146.00 


99.00 


MX-850MC 


136.00 


92.00 


MX-850MM 


167.00 


1 14.00 


MX-850MM-QL 


285.00 


194.00 


MXD-409 


14.50 


11.05 


MXD-807 


21.00 


16.00 


PC-41 1 Al 


655.00 




PC-4 1 1 B 1 


765.00 




PC-41 1C1 


1075.00 




PC-41 1 SET 


95.00 




rL-41 1 SRC 


395.00 




PC-41 2A1 


775.00 




PC-412B 1 


910.00 




PC-412C1 


1205.00 




PC-412LV 


50.00 




PC-412LVS 


150.00 




PC-414A1. 


2009.00 




PL-414A2. 


in*n nn 
2062.00 




PC-4 14 A3. 


2274.00 




PC-414B1. 


1695.00 




PC-414B2. 


1745.00 






i n/ic nn 




T>/~" A\ A(~~\ 

FC-4 1 4C 1 . 


15 1 5.00 




p/ " ,1 i AC") 


i c£t nn 
1 juj.UU 




PC-414C3. 


1765.00 




PC-414D1. 


1995.00 




PC-414D2. 


2045.00 




PC-414D2COM2 


2245.00 




PC-414D3. 


2245.00 




PC-414E1. 


1695.00 




PC-414E2. 


1745.00 




PC-414E2COM2 


1945.00 




PC-414E3. 


1945.00 





PC-414F1. 

PC-414F2. 

PC-414F2COM2 

PC-414F3. 

PC-414G1. 

PC-414G2. 

PC-414G2ACOM2 

PC-414G3. 

PC-414H1. 

PC-414H2 

PC-414H2COM2 

PC-414H3. 

PC-414J1A 

PC-414J2A 

PC-414J2COM2 

PC-414J3A 
PC-414K1A 
PC-414K1B 
PC-414K2A 
PC-414K2ACOM2 

PC-414K2B 

PC-414K2BCOM2 

PC-414K3A 

PC-414K3B 

PC-414L1A 

PC-414L2A 

PC-414L2COM2 

PC-414L3A 

PC-414LV 

PC-414LVS 

PC-414M2 

PC-414M2COM2 

PC-414M3 

PC-414N2 

PC-414N2COM2 

PC-414N3 

PC-414NT 

PC-414NTS 

PC-414SET 

PC-414SRC 

PC-414WIN 
PC-414WINS 
PC-41 5A1 
PC-415A2 
PC-415B1 

PC-415B2 
PC-415C1 
PC-415C2 
PC-415D1 
PC-415D2 

PC-415E1 
PC-415E2 
PC-415F1 
PC-415F2 
PC-415G1 

PC-415G2 

PC-415H1 

PC-415H2 

PC-415J1A 

PC-415J2A 

PC-415K2B 
PC-415L2A 
PC-415SET 
PC-415SRC 
PC-420 



1-4 100-249 


Model 


1-4 


1995.00 


PC-420GEN 


95.00 


2045.00 


PC-420LV 


50.00 


2245.00 


PC-420LVS 


150.00 


tja ^ nn 

ZZ4J.UU 


rC-4ZUoKL, 


iqc nn 


2195.00 


PC-422A 


1025.00 


2245.00 


PC-422B 


1695.00 


2445.00 


PC-422LV 


50.00 


2445.00 


PC-422LVS 


150.00 


*) i o<; nn 
z 1 Vj.uu 


DC "• a T)CCT 

rC-4ZZ3t. 1 


5U.UU 


2245.00 


PC-422SRC 


250.00 


2445.00 


PC-423A 


1250.00 


2445.00 


PC-423B 


1495.00 


1995.00 


PC-423WIN 


95.00 


9fiA^ nn 

ZU'+j.UU 


rC-4ZJ WlfNo 


tqc nn 


2245.00 


PC-430A1A1 


4659.00 


2245.00 


PC-430A1A2 


5878.00 


2345.00 


PC-430A2A1 


4765.00 


2345.00 


PC-430A2A2 


5984.00 


tiqc nn 
Zjtj. UU 


X>C A 1 n A ~) A 1 

r C-4 J U A-Z A j 


oAAc nn 


2595.00 


PC-430B1A1 


4150.00 


2395.00 


PC-430B1A2 


5300.00 


2595.00 


PC-430B2A1 


4250.00 


2595.00 


PC-430B2A2 


5400.00 


or nn 


D/"" A intJT TP 

rL-4JUBUO 


/VD.00 


2295.00 


PC-430C1A1 


3995.00 


2345.00 


PC-430C1A2 


5145.00 


2545.00 


PC-430C2A1 


4095.00 


2545.00 


PC-430C2A2 


5245.00 


^n nn 


r>/~" /iinni A 1 
rC-4jUU 1 A 1 


aaq^ nn 
44V_».UU 


150.00 


PC-430D1A2 


5645.00 


2045.00 


PC-430D2A1 


4595.00 


2245.00 


PC-430D2A2 


5745.00 


2245.00 


PC-430D2A3 


8595.00 


tcqc nn 
ZJ7J.UU 


rL.-4jUU10 


-)7< nn 
z /3.UU 


2795.00 


PC-430E1A1 


4095.00 


2795.00 


PC-430E1A2 


5245.00 


95.00 


PC-430E2A1 


4195.00 


395.00 


PC-430E2A2 


5345.00 


ck nn 


or* a mo a "x 
rC-4jUfczAj 


o i nn 


395.00 


PC-430EXEC 


495.00 


95.00 


PC-430F1A1 


4495.00 


395.00 


PC-430F1A2 


5645.00 


2427.00 


PC-430F2A1 


4595.00 


Z /4J.UU 


rL-HjUr Z/YZ 


^74^ nn 


1995.00 


PC-430F2A3 


8595.00 


2295.00 


PC-430G1A1 


4695.00 


1925.00 


PC-430G1A2 


5845.00 


2295.00 


PC-430G1B1 


4695.00 


oioc nn 

Z 1VD.UU 


np A 1f\ni DO 


jo4j. UU 


2495.00 


PC-430G2A1 


4795.00 


1995.00 


PC-430G2A2 


5945.00 


2295.00 


PC-430G2A3 


8795.00 


2250.00 


PC-430G2B1 


4795.00 


Z J jU.UU 




^qa nn 

J 74 J.UU 


2350.00 


PC-430H1A1 


4695.00 


2650.00 


PC-430H1A2 


5845.00 


2495.00 


PC-430H2A1 


4795.00 


2795.00 


PC-430H2A2 


5945.00 


itca nn 
ZzjU.UU 


rL.-4JUHzA3 


Q7Q< nn 

s /yj.uu 


2550.00 


PC-430HYPER 


989.00 


2900.00 


PC-430J1A1 


4495.00 


2850.00 


PC-430J1A2 


5645.00 


95.00 


PC-430J2A1 


4595.00 


395.00 


PC-430J2A2 


5745.00 


1645.00 


PC-430J2A3 


8595.00 



100-249 
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Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 



B E3ATEL 



Customer Price List 



Effective April, 1997 



Model 


1-4 


100-249 


Model 


1-4 


100-249 


Model 


1-4 


100-249 


PC-430K2A1 


4945.00 




SHM-43MM 


169.00 


1 18.00 


UM-DVME-602 


32.00 




PC-430K2A2 


6095.00 




SHM-45MC 


206.00 


155.00 


UM-DVME-6 11/612 


32.00 




PC-430K2A3 


8945.00 




SHM-45MM 


237.00 


178.00 


UM-DVME-613 


32.00 




PC-430K2B 1 


4945.00 




SHM-4860/883 


293.00 


220.00 


UM-DVME-614 


32.00 




PC-430K2B2 


6095.00 




SHM-4860MC 


192.00 


144.00 


UM-DVME-622 


32.00 




PC-430K2B3 


8945.00 




SHM-4860MM 


222.00 


167.00 


UM-DVME-624 


32.00 




PC-430L2A1 


4895.00 




SHM-49MC 


57.00 


40.00 


UM-DVME-626 


32.00 




PC-430L2A2 


6045.00 




SHM-49MM 


75.00 


53.00 


UM-DVME-628 


32.00 




PC-430L2A3 


8895.00 




SHM-91MC 


190.00 


133.00 


UM-DVME-630 


32.00 




PC-430LV 


50.00 




SHM-91MM 


219.00 


153.00 


UM-DVME-641 


32.00 




PC-430LVS 


150.00 




SHM-945MC 


1 18.00 


83.00 


UM-DVME-643 


32.00 




PC-430M2A1 


4595.00 




SHM-945MM 


154.00 


108.00 


UM-DVME-645 


32.00 




PC-430M2A2 


5745.00 




SHM-IC-1 


1 1.50 


7.05 


UM-DVME-660 


32.00 




PC-430M2A3 


8595.00 




SHM-IC-1M 


62.00 


38.00 


UM-DVME-691 


32.00 




PC-430N2A1 


5145.00 




SHM-LM-2 


5.50 


3.40 


UM-PC-414 


32.00 




PC-430N2A2 


6295.00 




ST-5 1 9 


619.00 




UM-PC-415 


32.00 




PC-430N2A3 


9195.00 




ST-7 1 1 


187.00 




UM-PC-420 


32.00 




PC-430SRC 


1195.00 




ST-732 


492.00 




UM-PC-422 


32.00 




PC-430WIN 


495.00 




TPM-12/100-5/500 


165.00 


137.00 


UM-PC-430 


32.00 




PC-430WINS 


1195.00 




TPM- 12/ 150-5/ 1000 


165.00 


137.00 


UM-PC-440 


32.00 




PC-440 


425.00 




TPM-15/150-5/1000 


165.00 


137.00 


UM-PC-462 


32.00 




PC-462 


1425.00 




TWR-5/1 000-1 2/1 25-D5 


83.00 


69.00 


UM-PCI-416 


32.00 




PC-462LV 


50.00 




TWR-5/1000-12/125-D5A 


69.00 


55.00 


UM-ST-519 


32.00 




PC-462LVS 


150.00 




TWR-5/ 1 000- 1 2/2 1 0-D 1 2 


83.00 


69.00 


UM-ST-702 


32.00 




PC-462SET 


95.00 




TWR-5/ 1 000- 1 2/2 1 0-D 1 2 A 


69.00 


55.00 


UM-ST-703 


32.00 




PC-462SRC 


395.00 




TWR-5/ 1 000- 1 2/2 1 0-D24A 


69.00 


55.00 


UM-ST-71 1/732 


32.00 




PC-490A 


39.00 




TWR-5/ 1 000- 1 2/2 1 0-D48A 


69.00 


55.00 


UM-ST-716 


32.00 




PC-490B 


69.00 




TWR-5/1 000- 1 5/200-D 1 2 


83.00 


69.00 


UM-ST-724 


32.00 




PC-490C 


79.00 




TWR-5/ 1 000- 1 5/200-D 1 2A 


69.00 


55.00 


UM-ST-728 


32.00 




PC-6 


225.00 


189.00 


TWR-5/1 000- 1 5/200-D24A 


69.00 


55.00 


UNR-3.3/12000-D5 


64.00 


58.00 


PCI-30259 


1595.00 




TWR-5/ 1 000- 1 5/200-D48A 


69.00 


55.00 


UNR-3.3/15-D5 


68.00 


61.00 


PCI-30264 


2750.00 




TWR-5/1 000- 1 5/250-D48 


89.00 


74.00 


UNR-3.3/2500-D12 


49.00 


44.00 


PCI-416A2 


2327.00 




TWR-5/1 000- 1 5/250-D48A 


69.00 


55.00 


UNR-3.3/3000-D5 


49.00 


44.00 


PCI-416C2 


2195.00 




TWR-5/1200-12/250-D48 


89.00 


74.00 


UNR-3.3/8000-D5 


59.00 


53.00 


PCI-416D2 


2395.00 




TWR-5/1200-12/250-D48A 


84.00 


73.00 


UPA- 12/200 


35.00 


29.00 


PCI-416E2 


2095.00 




TWR-5/1 500- 1 2/250-D48 


95.00 


79.00 


UPA-5/500 


35.00 


29.00 


PCI-416F2 


2295.00 




TWR-5/ 1 500- 1 2/250-D48 A 


84.00 


73.00 


UPM-12/80-D5 


88.00 


73.00 


PCI-416G2A 


2495.00 




TWR-5/ 1500-1 5/250-D48 


95.00 


79.00 


UPM-24/125-D12 


121.00 


100.00 


PCI-416G2B 


2495.00 




TWR-5/ 1 500- 1 5/250-D48 A 


84.00 


73.00 


UPM-24/40-D12 


88.00 


73.00 


PCI-416H2 


2695.00 




TWR-5/1800-12/200-D48 


95.00 


79.00 


UPM-28/100-D5 


125.00 


104.00 


PCI-416J2A 


2350.00 




TWR-5/ 1 800- 1 2/200-D48A 


84.00 


73.00 


UPM-28/25-D5 


91.00 


76.00 


PCI-416K2A 


2645.00 




TWR-5/ 1 800- 1 5/ 1 50-D48 


95.00 


79.00 


UPM-5/1000 


101.00 


84.00 


PCI-416K2B 


2645.00 




TWR-5/ 1 800- 1 5/ 1 50-D48 A 


84.00 


73.00 


UPM-5/1000B 


101.00 


84.00 


PCI-416L2A 


2650.00 




TWR-5/3000- 1 2/500-D 1 2 


95.00 


79.00 


UPM-5/200-D12 


97.00 


81.00 


PCI-416M2 


2350.00 




TWR-5/3000- 1 2/500-D 1 2A 


84.00 


73.00 


UPM-5/200-D28 


97.00 


81.00 


PCI-416N2 


2845.00 




TWR-5/3000-12/500-D48 


95.00 


79.00 


UPM-5/2000 


123.00 


102.00 


PCI-416NT 


95.00 




TWR-5/3000- 12/500-D48A 


84.00 


73.00 


USC-5/5 


219.00 


182.00 


PCI-416NTS 


395.00 




TWR-5/3000- 1 5/500-D 1 2 


95.00 


79.00 


USM-5/5 


219.00 


182.00 


PCI-416SET 


95.00 




TWR-5/3000- 1 5/500-D 1 2A 


84.00 


73.00 


UWR-12/1250-D5 


95.00 


79.00 


PCI-416SRC 


395.00 




TWR-5/3000- 1 5/500-D48 


95.00 


79.00 


UWR-12/1250-D5A 


84.00 


73.00 


RN-31 00/41 00 


17.00 


14.50 


TWR-5/3000- 1 5/500-D48A 


84.00 


73.00 


UWR-12/1650-D12 


95.00 


79.00 


RN-9000 


17.00 


14.50 


TWR-5/800- 1 5/1 50-D5 


83.00 


69.00 


UWR-12/1650-D12A 


84.00 


73.00 


RN-DMS 


15.00 


12.50 


TWR-5/800- 1 5/1 50-D5A 


69.00 


55.00 


UWR-12/1650-D48 


95.00 


79.00 


ROJ-1K 


88.00 


72.00 


UCM-5/2000 


132.00 


1 10.00 


UWR- 1 2/ 1 650-D48A 


84.00 


73.00 


ROJ-20 


92.00 


75.00 


UCM-5/500 


115.00 


95.00 


UWR-12/250-D12 


44.00 


35.00 


SHM-12L 


108.00 


82.00 


UER-12/1250-D12 


65.00 


55.00 


UWR-12/250-D48 


44.00 


35.00 


SHM-12LM 


126.00 


96.00 


UER-12/1250-D48 


65.00 


55.00 


UWR-12/250-D5 


44.00 


35.00 


SHM-12S 


55.00 


42.00 


UER-15/1000-D12 


65.00 


55.00 


UWR-12/420-D24 


57.00 


47.00 


SHM-14L 


101.00 


77.00 


UER-15/1000-D48 


65.00 


55.00 


UWR-12/420-D48 


57.00 


47.00 


CITA^ 1 /I T A <T 

bHM- 14LM 


1 19.00 


90.00 


UER-3.3/3650-D12 


65.00 


55.00 


UWR-12/665-D5 


83.00 


69.00 


SHM-14S 


52.00 


40.00 


UER-3.3/3650-D48 


65.00 


55.00 


UWR-12/665-D5A 


69.00 


55.00 


SHM-20C 


11.00 


9.05 


UER-5/3000-D12 


65.00 


55.00 


UWR-12/750-D48 


83.00 


69.00 


SHM-30C 


25.50 


17.35 


UER-5/3000-D48 


65.00 


55.00 


UWR-12/750-D48A 


69.00 


55.00 


SHM-363 


26.00 


19.80 


UM-CMDRSRC 


32.00 




UWR-12/830-D12 


83.00 


69.00 


SHM-43MC 


144.00 


101.00 


UM-DVME-601 


32.00 




UWR-12/830-D12A 


69.00 


55.00 



Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 
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Effective April, 1997 



Customer Price List 



Model 


1-4 


100-249 


Model 


1-4 


100-249 


Model 


1-4 


100-249 


UWR-15/I000-D5 


95.00 


79.00 


UWR-3.3/1800-D5A 


69.00 


55.00 


UWR-5/2000-D12A 


69.00 


55.00 


UWR-15/1000-D5A 


84.00 


73.00 


UWR-3.3/2500-D12 


83.00 


69.00 


UWR-5/3000-D5 


95.00 


79.00 


UWR-15/1300-D12 


95.00 


79.00 


UWR-3.3/2500-D12A 


69.00 


55.00 


UWR-5/3000-D5A 


84.00 


73.00 


UWR-15/1300-D12A 


84.00 


73.00 


UWR-3.3/4250-D5 


95.00 


79.00 


UWR-5/4000-D12 


95.00 


79.00 


UWR-15/1300-D48 


95.00 


79.00 


UWR-3.3/4250-D5A 


84.00 


73.00 


UWR-5/4000-D12A 


84.00 


73.00 


UWR-15/1300-D48A 


84.00 


73.00 


UWR-3.3/4850-D12 


95.00 


79.00 


UWR-5/4000-D48 


95.00 


79.00 


UWR-15/200-D12 


44.00 


35.00 


UWR-3.3/4850-D12A 


84.00 


73.00 


UWR-5/4000-D48A 


84.00 


73.00 


UWR-15/200-D48 


44.00 


35.00 


UWR-3.3/4850-D48 


95.00 


79.00 


UWR-5/500-D12 


44.00 


35.00 


UWR-15/200-D5 


44.00 


35.00 


UWR-3.3/4850-D48A 


84.00 


73.00 


UWR-5/500-D48 


44.00 


35.00 


UWR-15/335-D24 


57.00 


47.00 


UWR-5.2/1500-D5 


83.00 


69.00 


UWR-5/500-D5 


44.00 


35.00 


UWR-15/335-D48 


57.00 


47.00 


UWR-5.2/1500-D5A 


69.00 


55.00 


VFQ-1 10 


14.75 


12.10 


UWR-15/530-D5 


83.00 


69.00 


UWR-5.2/3000-D5 


95.00 


79.00 


VI-7660-1 


3.50 


2.15 


UWR-15/530-D5A 


69.00 


55.00 


UWR-5.2/3000-D5A 


84.00 


73.00 








UWR-15/600-D48 


83.00 


69.00 


UWR-5/1000-D24 


57.00 


47.00 








uwr-i 5/finn-D48A 

VJ VV IV 1 Jl \J\)\J L'T^Ort 


69.00 


55 no 


i iwr-5/1 nnn-D48 


57.00 


47 on 








UWR-15/665-D12 


83.00 


69.00 


UWR-5/1600-D5 


83.00 


69.00 








UWR-15/665-D12A 


69.00 


55.00 


UWR-5/1600-D5A 


69.00 


55.00 








UWR-3.3/1800-D48 


83.00 


69.00 


UWR-5/1800-D48 


83.00 


69.00 








UWR-3.3/1800-D48A 


69.00 


55.00 


UWR-5/1800-D48A 


69.00 


55.00 








UWR-3.3/1800-D5 


83.00 


69.00 


UWR-5/2000-D12 


83.00 


69.00 









Standard Military Drawing (SMD) Numbered Devices 



Parts 



Product 



Description 



Product 



5962-885080 1XA ADC-HX/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-885080 IXC ADC-HX/883 with Gold Plated Pins 

5962-8850802XA ADC-HZ/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-8850802XC ADC-HZ/883 with Gold Plated Pins 

5962-885 1 403XA HDAS-8/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-885 1 403XC HDAS-8/883 with Gold Plated Pins 

5962-885 1404XA HDAS-1 6/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-885 1404XC HDAS-16/883 with Gold Plated Pins 

5962-8952801XA DAC-HKB/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-895280 IXC DAC-HKB/883 with Gold Plated Pins 

5962-8952802XA DAC-HKB-2/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-8952802XC DAC-HKB-2/883 with Gold Plated Pins 

5962-8953101HXA DAC-HPB/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-8953 1 01HXC DAC-HPB/883 with Gold Plated Pins 

5962-8953 1 02HXA DAC-HPB- 1/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-8953 1 02HXC DAC-HPB- 1/883 with Gold Plated Pins 

5962-945060 1 HXA MX-826/883 with Hot Solder Dipped Pins 

5962-9450601HXC MX-826/883 with Gold Plated Pins 



39-734 1 560 DM-9000 Screw Terminal Connector 

39-8 1 949 1 DM-3 1 Accessory Kit 

60- 2 1 05600 ST-702 and ST-705 Screw Terminal Connector 

61- 7342340 SMA/BNC Cable Assembly 

DMS Accessories 

Product Description 

39-0276600 +5Vdc DC/DC Converter 

39-02766 1 +24Vdc DC/DC Converter 

39-0276715 +12Vdc DC/DC Converter 

39-0304000 Three Terminal Regulator 

39-2068200 Unpopulated DMS-EB Application Board for 

DMS-30 Meters 

39-2068235 Unpopulated DMS-EB2 Application Board for 

DMS-20 Meters 
39-2079400 Six Position Connector Housing 

39-2099000 Crimp Tool 

39-2099090 Crimp terminal 
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Prices are in U.S. dollars. Prices and model availability are subject to change without notice. 



